CS-WO1B/CS-TXO1F マニュアル訂正 
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このたびは、本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。 

本製品が属の CD-ROM マニュアルに、が下の誤りがありましたので、お詰 
びと訂正をいたします。 


P 113 〜「が録 C トラブルシューテイング J 


〇本製品のレンズは取り外し交換はできません。 


〇本製品のレンズは CS マウントまたは CS マウントレンズには 
巧応していません。 


な上、 CD-ROM マニュアルに訂正がござし、ますことをお詰びいたします。 


今後とも PCI 製品をご愛顧いただけますよう、お願い申し上げます。 

プラネックスコミユニケーシヨンズ株式を社 




